Dr inż. Tadeusz 


profesor Wydziałów Politechniki A. G. H. w Krakowie 


przeżywszy lat 42, po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 13-go września 1953 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę 

dnia 16-go b. m. o godzinie 11 przed poł. w kościele Najświętszego 

Salwatora, po czym nastąpi eksportacja do grobowca na cmentarzu 

zwierzynieckim, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani 
i pogrążeni w smutku: 

żona, matka, syn, siostry i rodzina. 


